Tow. inż. LESZEK 


BIELECKI 


DŁUG. PRACOWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA ZMECHANIZOWANYCH ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 
W NOWEJ HUCIE 
NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC, SYN I BRAT 
= ed ODZNACZONY KRZYŻEM PARTYZANCKIM ORAZ ZŁOTĄ ODZNAKĄ TPPR 
A zmarł nagle, w czterdziestym dziewiątym roku życia, dnia 11 IV 1971 r. 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego na em ntarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi we czwartek 


dnia 15 kwietnia 1971 roku o godzinie 15.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, MATKA, BRACIA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 


w Krakowie D. Z. 3989/71 - M-4 (3448) - 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


